Problemas de cenicero que no funciona. 
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bueno por fin he arreglado ñapeando el cenicero: 
en primer lugar se desmonta,es realmente facil,quitas la tapa de la palanca del cambio, y 
lleva dos tornillos. 

una vez fuera (quitando el cable de la lucecita del ceni 


veo que se rompió este tetón 


que va en el agujero que se ve debajo de lo dorado 
el tetón entra por la carrilera que queda a la derecha 


La solución mas factible que he visto,a sido cortar un trocito de alambre 
que casi no entre por el hueco 


limar un poco la puntita,para redondearlo 


Calentarlo 


e introducirlo en dicho hueco hasta que llegue al tope atravesandolo ( al entrar caliente 
se queda soldado) 


luego se corta el sobrante de arriba. 
una vez hecho esto, al cerrar el ceni, se hace coincidir el "nuevo tetón" con la carrilera y 
ya está. 


